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Description: Bottom Strap Attach Bracket 


o y yåġYO 
Inspection Dwg: D4004 Rev: B OOo O HII 
INSPECTION SHEET 


Actual Method of 
Inspection 


Dimension 
| j | 
| | y O 
| | 
_— j| | 


Drawing 
Tolerance 
Dimension 
+/-0.030 
+/-0.010 
+/-0.030 x +/-0.5° 
+/-0.030 
+/-0.030 
+0.005/-0.001 
+/-0.010 x +/-0.5° 


0.15 x 45° 


1.34 
(20.129 
(20.225 x 100° 


° > 
w o 
EN N 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 


If necessar 


[Rev | Date [Change | | 
16.10.20 | Newlssue o U —  ([|KJ A | 
| B [| 16.11.02 | Dimensioin 1.34 added KJ si i M | 


H:FORMS'Quality AssuranceYapproved QAMnspection Sheet revB 


